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Exposed 

182 

164 

0.94 

178 

178 

1.02 

162 

176 

1.01 

.  174 

Mean  (1  SD)  0.99 

« 


850  MHz 

fxpgamn  hmbu  3 

SLOT  MMER:  1 


1BCBUUWE:  37<>C 
FLASK  NUMER: 

CONTROL  1 


6R0UP# 58860 
CHROMOSOME  « 


19 

20 

20 

21 

21 

19 

19 

21 

19 

19 

20 

20 

20 

19 

20 

21 

19 

20 

18 

20 

19 

19 

18 

21 

19 

20 

18 

19 

19 

19 

BUM974 
SUMSQR 19024 
MEAN 19. 48 
SD1. 01499 
GROUP# : 8860 
SCE/CELL 


11 

10 

10 

8 

12 

10 

9 

11 

10 

13 

11 

10 

9 

11 

11 

9 

B 

10 

10 

11 

lO 

10 

9 

11 

11 

10 

10 

11 

9 

10 

SUMS 12 

SUMSQR5294 

MEAN 10. 24 

SD1.0214 

GROUP* : 3S23 
CHROMOSOME  • 

• 

20 

20 

19 

20 

17 

18 

20 

20 

20 

19 

19 

16 

20 

20 

19 

20 

20 

19 

21 

20 

21 

21 

20 

20 

18 

20 

18 

21 

21 

20 

8UM974 

SUMSQR 1 9036 
MEAN19.4B 

801. 1292 
GROUP*: 3523 
SCE/CELL 

10 

10 

10 

9 

10 

11 

9 

9 

9 

12 

10 

11 

12 

10 

11 

11 

9 

9 

11 

11 

10 

11 

10 

11 

11 

13 

11 

11 

10 

11 

SUM331 

SUMSQR 5683 
MEAN10.62 

8D*  945235 

Al  3 


SLUE  MMER: 


r~rr_  v~-  -b — v  ■  ar  ■ 


WWW:  850  M Hz 

EXPERDEWT  MMBl  :  ^ 
SLUE  MMOL  I 


^  ^  1  . .  .'  Ml  V  A  1  \  ' 

HMUA3UB:  390c 
FLASK  MNE*: 

EXPOSED  1 


GROUP#: 7007 
CHROMOSOME  # 

20 

21 

19 

19 

20 

20 

19 

19 

20 

20 

19 

19 

19 

20 

19 

20 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

19 

20 

19 

19 

19 

19 

20 

18 

20 

20 

19 

20 

19 

20 

19 

20 

18 

19 

20 

19 

20 

19 

20 

SUM973 

SUMSQR 1 8955 
MEAN 19. 46 

SO. 64555 
GROUP#: 7007 

20 

21 

19 

19 

SCE/CEtk 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

12 

11 

10 

12 

11 

10 

11 

11 

10 

11 

10 

9 

10 

11 

10 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

10 

10 

10 

9 

11 

10 

10 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

SUM321 

SUMSQR5449 

MEAN10.42 

SD. 641745 

11 

10 

11 

10 

GROUP# : 265 I 

chromosome  • 


18 

19 

20 

19 

19 

18 

19 

21 

21 

22 

20 

18 

17 

18 

20 

18 

19 

18 

20 

20 

18 

21 

19 

17 

23 

20 

18 

19 

22 

20 

21 

20 

20 

18 

20 

21 

20 

17 

17 

21 

20 

21 

21 

17 

20 

19 

20 

19  ' 

19 

18 

SUM970 
SUMSQR  1 B920 
MEAN19. 4 
8D1 .44279 
GROUP#: 2651 
BCE /CELL 


11 

10 

12 

9 

9 

11 

11 

10 

11 

11 

10 

10 

11 

12 

11 

10 

11 

9 

9 

10 

7 

9 

9 

8 

10 

10 

10 

12 

10 

11 

10 

11 

8 

10 

9 

11 

8 

12 

9 

10 

9 

13 

11 

8 

11 

8 

10 

11 

9 

9 

8UM501 
SUM8QR5099 
MEAN 10. 02 
SD1. 26958 


A15 


rajMBcr:  85 C  Mh/ 

EXFOmon*  NUMER:  ^ 
SLUE  MMCR:  1 


:  39°C 


FLASK  NMBl: 

EXPOSED  2 


GROUP#: 3502 
CHROMOSOME  # 
20 

20 

20 

20 

19 

20 

19 

20 

18 

19 

20 

20 

21 

18 

18 

20 

19 

20 

19 

18 

20 

20 

18 

20 

19 

19 

20 

19 

19 

19 

SUM973 

SUMSQR 19041 

MEAN19.5 

SD. 762648 
GROUP#: 3502 
SCE/CELL 

9 

10 

9 

10 

10 

11 

9 

9 

11 

10 

11 

10 

10 

10 

11 

10 

11 

11 

10 

11 

11 

10 

11 

10 

11 

11 

11 

12 

10 

11 

SUMO 19 
SUMSQR5415 

ME AN 10. 38 

SD. 752953 

GROUP#: 6487 
CHROMOSOME  • 

18 

20 

19 

19 

18 

19 

20 

19 

20 

20 

18 

20 

19 

20 

19 

19 

20 

19 

20 

IB 

20 

20 

19 

19 

18 

20 

20 

20 

18 

20 

8UM973 

SURSOR 18973 
MEAN 19. 46 

8D. 908239 
GROUP#: 6487 

SCE/CEU. 

10 

11 

10 

10 

10 

11 

8 

11 

11 

10 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

9 

11 

11 

10 

11 

9 

10 

11 

10 

11 

11 

1  1 

12 

10 

SUMS 1 9 
8UM80RS42S 
MEAN! 0.38 
80.878078 

FREQUENCY: 
850  MHz 


TEMPERATURE  (deg  0  : 
37 


EXPERIMENT  #: 

3 

GROUP  #  CELLS  SCORED  DICENTRICS/CELL 
CONTROL  500  0 

EXPOSED  500  0 


FREQUENCY:  850  MHz 
TEMPERATURE:  37°C 
PARAMETER:  Cell  Survival 
EXPERIMENT  NUMBER:  3 


n«MB<of=850  MHz 

EXPERMKT  UMBER  :  ^ 
SLICE  JOBER:  1 


GROUP#: 9554 
CHROMOSOME  # 

19 

19 

20 

18 

21 

19 

20 

20 

20 

20 

IB 

18 

18 

18 

22 

20 

19 

19 

21 

SUM961 

SUMSQR 1 8565 
MEAN 19. 22 

SO 1.38932 
GROUP#: 9554 
SCE/CELL 

21 

11 

9 

10 

9 

10 

9 

11 

9 

10 

K 

11 

10 

16 

13 

12 

9 

10 

9 

10 

SUMS 17 

SUMSQR5447 

MEAN10.34 

SD1. 43726 

9 

SLICE  NLMBER:  2 


GROUP#: 6968 

CHROMOSOME  # 

18 

19 

20 

20 

19 

20 

19 

20 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

20 

19 

19 

21 

20 

20 

SUM976 

SUMSQR 19090 

MEAN19.52 

SD. 886175 

GROUP*: 6968 

SCE/CELL 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

12 

10 

11 

10 

SUM522 

SUMSQR5478 

MEAN10.44 

SD. 760236 

HMPERAIWE:  37°c 
FLASK  MMBER: 

CONTROL  1 


20 

18 

18 

21 

21 

18 

20 

19 

16 

22 

19 

19 

19 

16 

20 

20 

18 

20 

18 

21 

19 

IB 

21 

16 

19 

19 

20 

19 

19 

18 

9 

11 

10 

12 

10 

10 

9 

11 

11 

11 

14 

12 

8 

10 

11 

10 

10 

10 

10 

12 

11 

9 

9 

11 

10 

11 

10 

10 

8 

10 

21 

20 

18 

19 

20 

20 

18 

20 

21 

20 

19 

20 

20 

19 

18 

18 

22 

19 

19 

21 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

19 

11 

11 

9 

10 

10 

10 

11 

8 

12 

10 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

10 

11 

10 

10 

12 

10 

10 

A19 


FREQUENCY:  85  C  Mill’ 
EXPERIMENT  HUMBER:  -j 
SLICE  NUMBER:  1 


GROUP#: 7726 
CHROMOSOME  # 

18 

18 

21 

20 

21 

20 

17 

18 

20 

19 

20 

20 

18 

19 

20 

17 

18 

20 

20 

SUM965 

SUMSQR 18699 
MEAN19.3 

SD 1.23305 
GROUP# ; 7726 
SCE/CELL 

19 

10 

10 

10 

10 

11 

10 

12 

13 

11 

12 

9 

13 

9 

10 

13 

9 

11 

13 

11 

SUM523 

SUMS0R5581 

MEAN10.46 

SD1. 50116 

10 

SLUE  NUMBER:  ^ 


GROUP#: 8853 

CHROMOSOME  # 

21 

19 

19 

20 

19 

21 

20 

20 

20 

21 

20 

21 

21 

19 

20 

19 

20 

20 

19 

19 

SUM984 

SUMSQR 19394 

MEAN19.68 

SD. 767716 

GROUP# : 8853 

SCE/CELL 

11 

10 

12 

11 

10 

11 

11 

10 

11 

12 

10 

11 

10 

10 

10 

11 

9 

10 

11 

11 

SUM527 

SUMSQR5581 

MEAN10.S4 

SD. 734291 

TBTERATURE:  37°C 
FLASK  NUMBER: 

CONTROL  2 


19 

20 

21 

17 

21 

18 

22 

19 

17 

20 

20 

19 

19 

20 

19 

20 

18 

21 

19 

19 

16 

19 

18 

21 

18 

20 

19 

20 

20 

21 

9 

11 

9 

12 

10 

9 

8 

14 

9 

9 

11 

11 

12 

8 

9 

13 

12 

11 

9 

9 

11 

9 

9 

9 

10 

10 

13 

10 

10 

10 

18 

18 

20 

19 

20 

21 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

19 

19 

19 

20 

19 

20 

20 

20 

19 

20 

19 

19 

11 

11 

9 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

12 

11 

11 

9 

10 

10 

11 

11 

11 

10 

11 

1 1 

10 

10 

9 

11 

11 

10 

10 

11 

11 

A20 


FREQUENCY: 
EXFEMMBCT  UMBER: 
SLICE  MMBER:  1 


TBff’ERAJURE:  39°c 
FLASK  MMBER: 

EXPOSED  1 


GROUP# : 1633 
CHROMOSOME  « 


17 

21 

17 

18 

18 

19 

18 

18 

18 

20 

18 

22 

23 

19 

18 

19 

22 

22 

17 

23 

18 

19 

19 

16 

19 

24 

19 

15 

17 

18 

19 

17 

19 

21 

20 

22 

18 

19 

21 

20 

23 

16 

19 

19 

20 

22 

SUM959 
SUMSQR18593 
MEAN19. 18 
SD2. 01717 
GROUP#:  1633 
SCE/CELL 

18 

18 

19 

18 

11 

7 

13 

5 

11 

10 

9 

13 

10 

10 

8 

7 

12 

9 

10 

10 

12 

9 

14 

8 

11 

10 

11 

11 

14 

14 

15 

10 

12 

0 

8 

12 

12 

8 

9 

12 

9 

6 

11 

12 

11 

11 

13 

11 

14 

13 

SUM522 
SUMSGR5720 
MEAN10. 44 
SD2. 34877 

10 

7 

10 

7 

SLICE  MMBER:  2 


GROUP#: 1724 
CHROMOSOME  # 

20 

21 

19 

21 

19 

19 

19 

19 

17 

20 

17 

22 

21 

18 

20 

20 

18 

20 

22 

20 

18 

19 

16 

20 

22 

19 

21 

21 

21 

19 

20 

17 

20 

20 

20 

19 

18 

19 

21 

20 

20 

19 

19 

17 

20 

20 

21 

20 

t 

22 

20 

SUM980 

SUMSQR 19304 
MEAN19.6 

SOI. 39971 
GROUP#: 1724 
SCE/CELL 

11 

11 

10 

10 

11 

B 

12 

11 

9 

10 

11 

9 

14 

io 

10 

13 

12 

10 

12 

9 

11 

9 

9 

11 

11 

10 

12 

12 

11 

11 

11 

9 

11 

11 

12 

9 

12 

11 

10 

10 

10 

9 

8 

10 

12 

10 

13 

12 

11 

6 

SUM327 

SUMSQR5657 

MEAN10.54 

SD 1.44575 

A21 


FREQUENCY: 
EXPERIMENT  HLMBER: 
SLUE  MMSER:  I 


TBMRAJWE:  39°C 
FLASK  MMBER: 

EXPOSED  2 


GROUP# : 6234 
CHROMOSOME  # 


18 

22 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

20 

19 

18 

19 

20 

21 

19 

21 

20 

18 

21 

17 

19 

18 

19 

19 

21 

20 

21 

22 

19 

19 

19 

21 

21 

20 

17 

20 

21 

21 

20 

18 

19 

18 

21 

18 

19 

20 

20 

22 

SUM981 
SUMSGR 19325 
MEAIM19.62 
SD 1.2599 
GROUP#: 6234 
SCE/CELL 


12 

12 

11 

11 

11 

10 

11 

9 

10 

10 

11 

8 

8 

11 

9 

12 

9 

9 

10 

10 

12 

11 

11 

11 

9 

10 

11 

13 

11 

11 

8 

10 

12 

11 

12 

10 

11 

11 

11 

10 

9 

11 

10 

11 

10 

11 

11 

9 

11 

10 

SUM523 
SUMSQR5533 
MEAN10.46 
SD1- 12B66 

slice  hum®-  2 


GROUP#: 9063 

CHROMOSOME  # 

20 

18 

20 

19 

19 

21 

20 

18 

19 

22 

19 

21 

18 

16 

20 

19 

17 

20 

21 

19 

SUM974 

; 

SUMSQR191 18 

MEAN19.4B 

SOI. 71714 

GROUP#: 9063 

SCE/CELL 

11 

12 

15 

11 

11 

12 

10 

13 

9 

11 

10 

12 

12 

11 

8 

12 

10 

12 

11 

9 

SUM555 

SUM5QR62B7 

MEAN11.1 

801.60675 

20 

19 

16 

17 

21 

20 

22 

20 

20 

17 

19 

20 

18 

19 

20 

20 

20 

22 

21 

23 

IB 

20 

16 

23 

17 

21 

IB 

22 

19 

20 


12 

12 

10 

9 

10 
11 
10 
12 
10 
11 


11 

11 

10 

8 

12 

10 

13 

11 

13 

13 

12 

7 

12 

13 

12 

8 

13 

11 

12 

14 

FREQUENCY:  TEMPERATURE  (deg  0  : 


850  MHz 

39 

EXPERIMENT 

4 

#: 

GROUP 

#  CELLS 

SCORED 

DICENTRICS/CELL 

CONTROL 

500 

0 

EXPOSED 

500 

0 

FREQUENCY:  850  Miz 
TEMPERATURE:  39°C 
PARAMETER:  Growth  Kinetics 
EXPERIMENT  NUMBER:  4 

Time  (hr.)  Cells/Flask  Mean  Cells/Flask  (1  SD) 


CONTROL 

EXPOSED 

CONTROL 

EXPOSED 

3 

26654 

28234 

26742  (63) 

28259  (18) 

26778 

28268 

26795 

28276 

28 

132589 

136507 

132641  (47) 

136546  (29) 

132632 

136556 

132703 

136576 

46 

419873 

424415 

419761  (80) 

424415  (8) 

419716 

424425 

419694 

424406 

I 


FREQUENCY:  850  MHz 

TEMPERATURE:  39°C 

PARAMETER:  Cell  Survival 
EXPERIMENT  NUMBER:  4 


COLONIES/FLASK  SURVIVING  FRACTION 

Control  Exposed 


200 

193 

201 


1.07 

.97 

.96 


Mean  198 


212 

192 

190 


Mean  (1  SD)  1.00  (0.050) 


vvv 


j  T-at-rr~w  ■  m  r 


I 


6 

•  "  _ 


<q.1Tfc 

^  ’ 


*  ■  ' 

i\  ' 


,,„mi  ^ F 

850  MHz 

ta&jpBtt  lO®t:  g 
SLUE  MMQU  1 


1MEMHJRE:  37°c 
flxSKIUCER: 

CONTROL  1 


2 


GROUP#: 6878 
CHROMOSOME  # 


20 

21 

18 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

19 

20 

18 

20 

20 

21 

19 

19 

20 

20 

19 

19 

20 

20 

21 

20 

21 

18 

20 

20 

20 

18 

22 

19 

20 

20 

18 

21 

18 

19 

20 

19 

19 

17 

19 

18 

20 

21 

19 

8UH976 
SDMSQRl 9102 
MEAN19.52 
SDK  01499 
GROUP#: 6878 
BCE/CELL 


12 

11 

11 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

10 

11 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

13 

11 

11 

10 

8 

10 

11 

9 

10 

10 

10 

12 

14 

10 

12 

11 

9 

11 

10 

11 

12 

13 

10 

12 

11 

10 

11 

10 

10 

9 

10 

SUM327 
SUMSQR5621 
MEAN10.54 
SDK  16426 


GROUP#: 0453 
CHROMOSOME  # 


19 

20 

20 

20 

18 

20 

19 

20 

19 

IB 

19 

19 

18 

20 

18 

19 

22 

20 

21 

18 

19 

20 

20 

19 

20 

21 

19 

18 

20 

19 

20 

20 

18 

20 

18 

19 

20 

20 

20 

21 

18 

20 

19 

20 

20 

20 

19 

20 

18 

20 

SUM972 
SUMSQR 18940 
MEAN 19* 44 
SD. 951047 
GROUP#: 8453 
SCE/CELL 


10 

8 

12 

11 

11 

12 

10 

11 

9 

10 

11 

11 

11 

11 

9 

9 

11 

10 

10 

11 

10 

11 

10 

11 

10 

10 

12 

10 

9 

11 

10 

9 

10 

11 

11 

12 

10 

11 

11 

9 

11 

11 

12 

10 

10 

11 

10 

11 

11 

11 

SUM524 
SUMSQRS332 
MEAN10.4B 
SD. 908913 


A26 


HeqUOCY:  850  MHz 
BPERSeir  H>«R:  5 

SLICE  NUCER:  1 


©ROUP#: 7094 
CHROMOSOME  • 

16 

20 

20 

21 

20 

19 

21 

20 

20 

17 

19 

20 

20 

18 

19 

20 

20 

18 

19 

SUM968 
SUMSQR1B842 
MEAN19. 36 

SD 1.43939 
GROUP#: 7094 
SCE/CELL 

19 

8 

10 

12 

12 

10 

13 

9 

10 

11 

9 

12 

11 

10 

9 

10 

9 

11 

7 

12 

SUM526 

SUMSQR5620 

MEAN10.52 

SOI . 32B49 

12 

slice  IW®®:  * 


GROUP#: 1526 

CHROMOSOME  # 

20 

20 

20 

19 

20 

21 

19 

20 

20 

19 

20 

19 

19 

21 

19 

19 

20 

21 

IB 

19 

SUM978 

SUMSQR19172 

v 

MEAN19.56 

SD. 92934 

GROUP#: 1526 

SCE/CELL 

11 

12 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

10 

11 

11 

10 

10 

11 

11 

12 

11 

10 

10 

11 

8UMS27 

SUMS0R558S 

MEAN 10. 54 

SD. 787919 

TMPERA31KE:  37°C 
FLASK  NMER: 

CONTROL  2 


22 

18 

20 

20 

21 

17 

IB 

19 

18 

16 

21 

21 

18 

20 

17 

21 

20 

19 

18 

18 

21 

23 

18 

18 

18  • 

21 

20 

21 

19 

19 

13 

11 

lO 

12 

9 

10 

11 

11 

12 

10 

9 

12 

12 

11 

11 

11 

10 

9 

9 

11 

12 

10 

9 

9 

10 

12 

11 

10 

10 

12 

20 

20 

18 

18 

20 

19 

20 

20 

21 

18 

19 

21 

21 

18 

20 

19 

20 

21 

19 

20 

18 

19 

19 

19 

20 

19 

20 

21 

18 

20 

10 

12 

12 

10 

11 

9 

11 

9 

10 

10 

11 

11 

9 

12 

9 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

10 

11 

10 

A27 


IWJUWCY:  850  MHz 

BFBtDOff  IO»-  5 
SLOT  MWKfc  1 


FLASK  MISER: 

exposed  1 


GROUP#: 479 
CHROMOSOME  • 
20 

19 

20 

19 

19 

20 

20 

21 

19 

18 

20 

19 

20 

18 

19 

20 

19 

20 

19 

20 

ie 

19 

20 

19 

18 

20 

19 

20 

19 

19 

20 

19 

20 

19 

20 

20 

20 

19 

20 

18 

20 

20 

19 

18 

21 

19 

21 

20 

20 

19 

SUM972 

SUMSQR1B926 

MEAN19.44 

SD. 786623 
GROUP#: 479 
SCE/CELL 

11 

10 

11 

11 

10 

12 

7 

10 

11 

10 

11 

10 

10 

10 

9 

10 

11 

11 

12 

11 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

10 

9 

10 

10 

10 

11 

9 

11 

12 

11 

10 

12 

11 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

12 

10 

9 

9 

SUM519 

SUMSQR5431 

ME AN 10. 38 

SD. 945235 

gjlE  MISER:  * 


GROUP#: 033 
CHROMOSOME  # 

19 

22 

21 

21 

18 

21 

19 

19 

21 

18 

17 

17 

20 

22 

20 

19 

19 

20 

22 

19 

21 

16 

19 

20 

16 

19 

19 

17 

17 

19 

17 

21 

21 

21 

17 

21 

19 

19 

21 

22 

18 

20 

19 

19 

20 

21 

16 

18 

20 

19 

SUM966 

SUMSQR 18800 
MEAN19.32 

SOI. 67137 
GROUP#: 833 
SCE/CELL 

11 

10 

13 

# 

10 

9 

8 

9 

9 

9 

14 

11 

14 

9 

12 

10 

8 

9 

10 

9 

8 

10 

9 

9 

9 

12 

11 

10 

15 

10 

10 

9 

11 

13 

10 

9 

11 

10 

11 

12 

13 

13 

9 

11 

9 

11 

10 

11 

7 

10 

11 

SUMS 18 
SUMSQR5510 
MEAN10.36 
SD1.7U43 

HCqueCtf:  850  MHz 

EXPERD®JT  MMBER:  5 

SLUE  MISER:  1 


1BVERA3WE:  39°c 
FLASK  MMER: 

EXPOSED  2 


GROUP# : 7746 
CHROMOSOME  # 
22 

21 

19 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

21 

20 

21 

20 

20 

20 

21 

20 

19 

23 

22 

19 

19 

22 

19 

18 

20 

21 

17 

19 

19 

20 

20 

19 

20 

21 

20 

17 

19 

19 

19 

18 

19 

21 

21 

21 

20 

20 

18 

SUM994 

SUM5QR 19836 
MEAN19.88 

SD1. 23949 
GROUP#: 7746 
SCE/CELL 

12 

10 

11 

10 

11 

10 

9 

9 

10 

12 

10 

10 

10 

9 

10 

9 

11 

13 

10 

10 

10 

9 

12 

10 

9 

11 

12 

8 

12 

8 

11 

11 

12 

B 

11 

11 

9 

12 

10 

11 

11 

11 

8 

12 

11 

11 

11 

12 

13 

12 

SJM325 
SUMSQR5395 
MEAN10.5 
SD 1.29756 

SLlffi  MI®R:  2 


GROUP#: 8468 
CHROMOSOME  # 

18 

20 

20 

20 

20 

21 

18 

20 

20 

20 

21 

20 

21 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

20 

21 

19 

20 

21 

20 

20 

19 

21 

18 

20 

19 

19 

20 

18 

20 

21 

19 

20 

20 

20 

18 

20 

18 

19 

20 

21 

SUM987 

SUMSQR 19527 
MEAN19.74 
80.943506 
GROUP#: 8468 
SCE/CELL 

20 

19 

i 

20 

18 

10 

9 

11 

11 

12 

10 

12 

10 

10 

9 

10 

11 

12 

12 

10 

11 

12 

11 

10 

12 

10 

10 

11 

12 

10 

9 

10 

10 

11 

10 

12 

10 

10 

9 

11 

10 

B 

12 

10 

10 

10 

10 

11 

10 

9 

10 

8UM523 

SUMSQR5519 

MEAN10.46 

60.994064 

11 

10 

10 

12 

A29 


FREQUENCY:  850  MHz 
TEMPERATURE:  39°C 
PARAMETER:  Cell  Survival 
EXPERIMENT  NUMBER:  5 

COLONIES/FLASK  SURVIVING  FRACTION 


Control 


Exposed 


TOVERAIUCE:  37  °C 
FLASK  NMER: 

CONTROL  1 


bhjjbo:  850  MHz 

EXPERIMBiT  NUMBER:  g 
SLOT  NIMBER:  1 


GROUP#: 1577 
CHROMOSOME  # 

19 

19 

18 

20 

19 

19 

22 

19 

21 

19 

19 

19 

19 

19 

17 

21 

20 

16 

18 

20 

17 

20 

20 

22 

18 

18 

20 

19 

20 

20 

19 

18 

18 

20 

19 

21 

18 

22 

18 

19 

22 

18 

21 

19 

20 

19 

19 

18 

19 

20 

SUM964 

SUMSQR 18672 
MEAN! 9#  28 

SD1. 32542 
GROUP#: 1577 
SCE/CELL 

13 

8 

8 

11 

1 1 

11 

9 

8 

13 

13 

8 

11 

9 

10 

8 

12 

12 

9 

11 

13 

13 

12 

io 

12 

9 

10 

13 

12 

12 

11 

10 

14 

12 

10 

9 

9 

9 

8 

9 

11 

10 

9 

10 

9 

12 

12 

8 

9 

11 

9 

SUM522 
SUMSGR5594 
MEAN 10. 44 

SD1. 71619 

SLICE  NUMBER:  2 


GROUP#: 7133 
CHROMOSOME  # 

19 

19 

21 

20 

21 

20 

19 

18 

20 

19 

21 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

21 

19 

20 

21 

20 

20 

21 

21 

19 

19 

20 

19 

19 

19 

19 

20 

18 

20 

20 

19 

20 

19 

20 

20 

20 

20 

19 

20 

SUM984 

SUMSQR 19398 
MEAN19.68 

21 

20 

t 

20 

21 

SD. 819158 
GROUP#: 7133 
SCE/CELL 

11 

11 

12 

10 

10 

10 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

10 

10 

9 

12 

10 

11 

10 

11 

11 

10 

12 

11 

10 

10 

11 

10 

10 

12 

12 

11 

10 

11 

11 

10 

12 

10 

10 

11 

9 

10 

11 

11 

10 

SUM527 

SUMSQR5583 

MEAN10.54 

SD. 761577 

11 

10 

10 

11 

FrequENCY;  850  MH/ 

EXPERIMB'JT  JtMHER:  0 
SLICE  NIMBER:  1 


TOffERAlDRE:  37°C 
FLASK  WtffiER: 

CONTROL  2 


GROUP#: 5728 
CHROMOSOME  # 
20 
16 
18 

17 
20 

19 

20 

18 
18 
19 

SUM973 
SUMSQR19105 
MEAN19. 46 
SD1. 86493 
GROUP#: 5728 
SCE/CELL 
10 
10 
12 
15 

13 

14 
10 
11 
9 
9 

SUM523 
SUMS0R56B9 
MEAN10.46 
SD2. 11129 


22 

19 

24 

20 

22 

19 

21 

21 

18 

19 

19 

21 

20 

19 

17 

19 

23 

19 

21 

22 

17 

22 

18 

22 

18 

19 

20 

19 

21 

22 

21 

18 

17 

18 

21 

18 

19 

18 

15 

20 

17 

11 

8 

9 

7 

10 

13 

9 

11 

10 

8 

8 

7 

12 

10 

B 

11 

12 

8 

10 

11 

10 

1 1 

11 

B 

13 

11 

10 

7 

10 

13 

10 

11 

11 

10 

7 

13 

12 

12 

10 

SLIDE  NUMBER: 


GROUP#: 3553 
CHROMOSOME  # 

19 

20 
19 
19 
19 

19 

20 
21 
20 
19 

SUM981 
SUMSQR 19271 
MEAN19. 62 
SD. 696639 
GROUP#: 3553 
SCE/CELL 
10 
10 
11 
11 
11 
10 
10 
11 
11 
10 

SUM530 
SUMSDRS634 
MEAN 10. 6 
SD. 571429 


A32 


h®*®**1  850  MHz 

EXPERIMENT  UMBER  :  g 
SLUE  NIWBER:  1 


TBffERAXWE:  39°C 
FLASK  UMBER: 

EXPOSED  2 


GROUP#: 6037 
CHROMOSOME  # 

20 

20 

20 

19 

22 

20 

18 

19 

19 

16 

22 

18 

20 

20 

20 

19 

18 

19 

19 

18 

19 

20 

17 

22 

18 

20 

21 

18 

18 

20 

20 

17 

18 

18 

18 

IB 

19 

20 

21 

20 

20 

18 

17 

20 

19 

20 

17 

IB 

22 

20 

SUM959 
SUMSQR1B491 
MEAN19. 18 

SD1. 40973 
GROUP#: 6037 
SCE/CELL 

11 

11 

11 

9 

11 

9 

7 

12 

11 

12 

12 

9 

12 

11 

10 

11 

12 

10 

9 

9 

11 

11 

8 

9 

10 

12 

10 

8 

9 

*■ 

7 

10 

11 

8 

9 

11 

12 

11 

12 

10 

7 

10 

9 

12 

11 

11 

11 

12 

11 

10 

io 

SUMS 12 
SUMSQR5344 

ME AN 10. 24 

SD 1.43655 

SLIDE  NUMBER:  2 


GROUP#: 9944 
CHROMOSOME  • 


20 

20 

21 

19 

20 

19 

20 

21 

21 

18 

19 

20 

21 

21 

19 

20 

21 

18 

20 

19 

21 

19 

19 

19 

21 

20 

21 

19 

20 

20 

20 

21 

19 

19 

18 

20 

20 

19 

18 

19 

19 

18 

21 

19 

19 

19 

SUM978 

SUMSQR19178 

MEAN19.56 

SD. 993037 
GROUP#: 9944 
SCE/CELL 

19 

18 

/ 

18 

19 

10 

10 

10 

11 

11 

13 

10 

9 

11 

9 

11 

12 

10 

9 

13 

11 

10 

12 

11 

11 

10 

10 

9 

12 

11 

11 

12 

11 

10 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

11 

11 

10 

11 

10 

12 

10 

10 

11 

10 

11 

SUM537 
SUMSQR5813 
MEAN10. 74 

SD. 964894 

10 

12 

11 

11 

A34 


FREQUENCY: 
850  MHz 


TEMPERATURE  (deg  0  : 
39 


EXPERIMENT  #: 


6 

GROUP 

#  CELLS  SCORED 

DICENTRICS/CELL 

CONTROL 

500 

0 

EXPOSED 

500 

0 

FREQUENCY:  850  MHz 
TEMPERATURE:  39°C 
PARAMETER:  Cell  Survival 
EXPERIMENT  NUMBER:  6 

COLONIES/FLASK  SURVIVING  FRACTION 

Control  Exposed 

177  157 

180  181 

171  179 

Mean  176  Mean  (1  SD)  0.98  (0.64) 


0.89 

1.03 

1.02 


A36 


END 

FILMED 

2-85 


DTIC 


